Arnold Maurizio 


przeżywszy lat 25, po krótkiej chorobie, w dniu 3 Lutego 1886 roku zakończył 
doczesne ŻYCIE. 


W ciężkim smutku pozostali rodzice, siostry i bracia zmarłego, zapraszają Krewnych, Przy- 
jaelół 1 pobożną Publiezność na wyprowadzenie zwłok w Piątek d. 5 b. m. o godzinie 3-ciej 
popołudniu z domu przy uliey św. Filipa wprost na miejsce wiecznego spoezynku. 
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Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


V drukarni Związkowej w Krakowie, ulica św. Jana Nr. 13 


